Inz. Antoni 


TRZOS 


st. inspektor techniczny Centrali Produktów Naftowych 


przezywszy lat 55, zmarl nagle w Warszawie dnia 6 listopada 1953 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim w Krakowie 
na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w czwartek 12 bm. o godz. 15, 
o czym zawiadamia w zalu pogrążona 


zona i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w piątek dnia 13 bm. o godz. 8 rano w kościele 
paraf. św. Krzyża przy Placu św. Ducha. 


